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摘 要 本文 以 R123 为 流动 工 质 ， 进 行 离心 透 平 级 的 一 维 热力 计算 ， 并 通过 数值 模拟 分 析 ORC 离心 透 平 级 内 流动 情 
况 及 变 工 况 性 能 . 结果 表明 ;在 设计 工 况 下 ,数值 模 拟 结果 与 一 维 设计 结果 基本 一 致 功率 与 效率 偏差 在 1 % 以 内 ， 符 合 
设计 要 求 . 在 变 工 况 下 ， 进 汽 压力 在 0.33~0.88 MPa 变化 时 ,效率 随 进 汽 压力 增 大 先 增 大 后 减 小 ,流量 和 功率 随 进 汽 压 
力 增 大 而 增 大 ; 背 压 在 0.10~0.18 MPa 变化 , 在 临界 工 况 下 运行 , 效率 和 功率 随 着 青 压 的 增 大 而 减 小 , 流量 保持 不 变 ; 初 
温 改变 对 透 平 性 能 影响 较 小 , 效率 变化 范围 在 1 % 以 内 ; 转速 变化 时 , 流量 不 变 , 效率 先 增 大 后 减 小 , 设计 转速 下 效率 最 高. 
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Abstract 
by using R123 as working fluid. Combining with CFD technology, the aerodynamic performance 


In this paper, the one-dimensional design of the centrifugal turbine was conducted 


analysis of the centrifugal turbine stage was carried out both in design and off-design conditions. 
The results show: in the design condition, the CFD results mostly agree with the one-dimensional 
design; relative errors of power and efficiency are within 1%, efficiency and power of the turbine 
satisfy the design requirements. In the off-design conditions, when the inlet pressure increased 
from 0.33 MPa to 0.88 MPa, the efficiency increased at first, then decreased; mass flow and power 
increased with the increasing of the inlet pressure. When the back pressure increased from 0.10 MPa 
to 0.18 MPa which is smaller than the critical back pressure, efficiency and power decrease with the 
The variation of inlet temperature 
When the rotor 


speed varies, efficiency increases with the increasing of the rotor speed, reaches a maximum value at 


increasing of the back pressure, mass flow maintains constant. 


showed less effect on stage performance, the variation of efficiency is within 1%. 


design speed, and then decreases with any further increase in rotor speed, mass flow maintains constant. 
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在 我 国 , 工业 余热 、 太 阳 热 能 、 地 热能 等 低 品位 
热源 强 藏 量 大 ， 分布 广 ， 低 品位 热源 科学 利用 对 能 
源 开发 具有 重大 的 意义 . 但 由 于 常用 的 工 质 水 薰 气 
和 理想 气体 等 沸点 较 高 ， 低 温 热源 进行 热切 转换 效 
率 低 . 近年 来 , 由 于 有 机 工 质 低 沸 点 的 特性 , 有 机 朗 
肯 循 环 (ORC) 成 为 低温 热源 利用 研究 的 热点 。 

透 平 是 ORC 热 功 转 换 的 关键 设备 , 是 系统 
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高 效 运 行 的 保证 。 有 机 工 质 分 子 量 大 ， 沸 点 低 ， 体 
积 变化 大 , 声速 小 等 不 同 于 理想 气体 的 特殊 热 物性 ， 
使 透 平 内 流动 也 更 为 复杂 ， ORC 透 平 的 研 
究 显 得 愈加 重要 . 刘 广 彬 日 采用 R123 作为 循环 工 
质 , 以 涡 旋 膨 胀 机 作为 能 量 回 收 机 械 , 建立 了 小 型 低 
温 余 热 发 电 试验 系统 , 分 析 了 相同 热源 不 同 流量 的 
两 种 工 况 下 ， 膨胀 机 转速 对 系统 性 能 的 影响 .Wang 
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W, Wu Y T Ps3l 研究 单 螺杆 膨胀 机 用 于 余热 回收 
发 电 , 最 低 可 利用 余热 温度 可 低 至 80"C. 薄 泽 民 欠 
设计 了 150 kW 向 心 透 平 ， 采 用 NUMECA 软件 进 
行 数值 模拟 ,并 分 析 了 其 变 工 况 性 能 。 李 艳 [5.9 设 
计 了 高 膨胀 比 有 机 工 质 向 心 透 平 ， 进 行 了 数值 模拟 
和 实验 .意大利 米兰 理工 大 学 的 G.Persico，M.pini 
等 中 研究 了 离心 透 平 流动 规律 及 应 用 范围 ,对 离心 
透 平 叶 栅 的 气动 性 能 进行 了 数值 模拟 研究 

本 课题 组 李 银 各 四 以 完全 气体 为 工 质 , 研究 了 
一 维 级 效率 的 影响 因素 ， 为 离心 透 平 的 设计 提供 了 
依据 . 谭 从 外 对 以 完全 气体 为 工 质 的 离心 透 平 进行 
了 气动 设计 和 优化 ， 并 采用 数值 模拟 方法 ， 对 所 设 
计 的 离心 透 平 级 进行 设计 工 况 及 变 工 况 三 维稳 态 流 
场 分 析 . 黄 典 贵 、 谭 从 [9 设计 了 一 种 新 型 的 离心 透 
平 , 结构 如 图 1 所 示 . 气流 从 内 部 环形 径 向 进 汽 , 脱 
胀 做 功 后 沿 外 径 径 向 流出 ， 通 流 截面 沿 着 流向 膨胀 
过 程 逐渐 增 大 。 


图 1 离心 式 透 平 结 构 示 意图 


Fig. 1 The schematic of centrifugal turbine 


有 机 朋 肯 循环 采用 该 离心 透 平 与 传统 的 向 心 透 
平 相 比 有 两 点 优势 : 1、 有 机 工 质 在 膨胀 时 ， 相 对 于 
理想 气体 比 容 变化 大 (该 设计 几何 与 气动 相 匹配 , 叶 
高 变化 小 ) 2、 有 机 工 质 分 子 量 大 ,声速 低 ， 容 易 形 
成 超 音 速 流动 ， 引 起 激 波 和 气流 偏转 。 而 离心 透 平 
可 采用 多 级 设计 ， 各 级 烩 降 合理 分 配 ， 避免 在 马 替 
数 过 高 的 工 况 下 运行 . 同时 多 级 可 利用 余 速 和 重 热 ， 
提高 整 机 热效率 . 本 文 以 R123 作为 流动 工 质 , 对 大 
膨胀 比 离心 透 平 进行 气动 设计 ， 并 数值 模拟 研究 其 
流动 特性 及 变 工 况 性 能 。 


1 离心 透 平 气动 设计 
根据 ORC 离心 透 平 的 工 质 特性 和 透 平 流动 特 
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征 , 借鉴 轴 流 和 向 心 透 平 气动 设计 方法 044234， 建立 
流动 损失 模型 , 以 轮 周 效率 最 大 为 目标 , 热 物性 参数 
从 实际 气体 物性 软件 REFPROP9.0 调用 , 编写 一 维 
热力 设计 程序 .本文 以 某 太阳 能 热源 有 机 朗 肯 循环 
向 心 透 平 热力 参数 见 表 1， 以 R123 为 流动 工 质 , 根 
据 编制 的 一 维 热力 计算 程序 , 设计 离心 透 平 , 以 轮 周 
效率 最 大 为 目标 ,采用 筛选 法 ,确定 设计 几何 参数 ， 
如 表 2 所 示 ， 


表 1 离心 透 平 热力 参数 
Table 1 The parameters of the centrifugal 


turbine 
热力 参数 设计 值 
进口 总 温 To0/K 373.23 
进口 总 压 Po/MPa 0.78564 
出 口 背 压 P/MPa 0.11 
设计 转速 n/r-min-! 10000 
质量 流量 G/kgs-! 12.4 
透 平 功率 W /kW 300 
轮 周 效率 / 吧 84 


表 2 离心 透 平 的 主要 几何 参数 
Table 2 The centrifugal turbine geometry 


热力 参数 设计 值 
静 叶 入 口 直径 Di /mm 278 
静 叶 出 口 直径 D2/mm 310 
动 叶 入 口 直径 D3/mm 314 
动 叶 出 口 直 径 D4 /mm 346 
叶 高 H/mm 21.7 
进口 气流 角 a/(?) 12 


2 离心 透 平 的 数值 模拟 

根据 离心 透 平 的 一 维 热力 设计 参数 ， 采用 
Ansys-Workbench 工作 平台 系列 软件 ， 分 别 对 动静 
叶 进 行 叶 型 初步 造型 设计 、 叶 型 参数 化 、 叶 栅 流 道 
网 格 划 分 、 数 值 模拟 计算 ， 在 初步 模拟 的 结果 基础 
上 采用 梯度 算法 对 叶 型 进行 优化 ,循环 数值 模拟 计 
算 之 至 功率 与 效率 达到 设计 要 求 ， 然 后 进行 变 工 况 
性 能 分 析 . 具体 流程 如 图 2 所 示 。 
2.1 叶片 造型 

离心 透 平 通 流 截面 和 工 质 比 容 沿 流向 方向 同时 
增 大 ， 因 此 叶片 可 采用 等 叶 高 直 叶 片 ， 但 由 于 环 列 
叶 栅 流 道 是 渐 扩 的 ， 叶 型 无 法 采用 传统 的 轴 流 叶 型 ， 
设计 满足 离心 透 平 特性 的 气动 经 型 是 一 个 重要 的 工 
作 . 本文 在 Ansys 软件 中 BladeGen 模块 中 设计 叶 
型 .以 静 叶 为 例 予 以 简要 说 明 : 叶片 为 等 叶 高 直 叶 
片 ， 根 据 表 2 确定 叶片 的 进口 径 向 位 置 与 叶 高 确 
定 叶 型 子午 面 。 叶 片 截面 由 前 缘 、 尾 缘 、 叶 贫 和 叶 
背 四 条 曲线 组 成 ， 前 缘 和 后 缘 采 用 圆 弧 ， 叶 背 、 叶 
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倪 则 由 中 弧 线 和合 加 厚度 的 方法 来 构造 。 如 图 3 所 
示 ， 中 弧 线 是 采用 3 次 Bezier 曲线 来 表示 ， 四 个 
点 代表 不 同 径 向 位 置 的 中 弧 线 与 切 向 的 夹 角 ， 横 坐 
标 代表 的 是 径 向 相对 位 置 ， 纵 坐标 表示 相应 的 几何 
角 , 通过 改变 中 间 2 个 控制 点 的 坐标 可 改变 中 弧 线 
形状 。 沿 中 弧 线 的 厚度 分 布 也 采用 3 次 Bezier 曲 
线 来 表达 ， 如 图 4 所 示 ， 前 缘 和 尾 缘 厚 度 为 圆 弧 直 
径 ， 经 过 经 验 值 确定 ， 通 过 改变 中 间 2 个 控制 点 
的 坐标 来 得 到 中 弧 线 不 同 径 向 相对 位 置 的 厚度 值 . 
最 终 由 样 条 曲线 光滑 连接 生成 叶 贫 、 叶 背 曲 线 . 同 
理 生 成 动 叶 叶 型 ， 图 5 所 示 为 动静 叶 三 维 几 何 结 
构图 。 
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各 用 梯度 算法 优化 


达到 设计 要 求 


图 2 离心 透 平 的 叶 型 设计 和 优化 流程 图 


Fig. 2 Numerical simulation of centrifugal turbine 
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图 3 中 弧 线 切线 角 分 布 
Fig. 3 Mean line tangential angular distribution of 
radial chord 


2.2 网 格 划分 与 边界 条 件 的 设置 

根据 叶 栅 的 流动 特性 ， 在 数值 模拟 时 选取 单个 
流 道 为 研究 对 象 简化 计算 ， 周期 性 边界 条 件 ， 近 壁 
面 为 无 滑 移 固 体 壁 面 , 网 格 采 用 ANSYS-TurboGrid 
生成 结构 网 格 . 满 流 模型 选择 k-e 双方 程 模型 , 标准 


壁面 函数 . 工 质 物性 选用 实际 气体 立方 型 S-R-K 状 
态 方 程 计算 ,进口 边界 条 件 给 定 总 温和 总 压 ， 出 口 
边界 给 定 静 压 , 设计 转速 为 10000 r/min。 
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图 4 叶片 厚度 分 布 
Fig. 4 _ Thickness distribution of radial chord 


图 5 叶片 几何 模型 


Fig. 5 3-D model of stator and rotor 


2.3 数值 模拟 结果 

根据 数值 模拟 结果 是 否 达到 设计 效率 及 功率 ， 
采用 梯度 优化 算法 ,通过 调整 叶片 的 中 弧 线 切线 角 
和 叶片 厚度 沿 径 向 分 布 ， 优 化 叶 型 ， 数 值 模拟 重复 
计算 直至 达到 设计 要 求 。 

表 3 给 出 了 所 设计 的 离心 透 平一 维 设计 与 CFD 
数值 模拟 的 结果 , 在 设计 工 况 下 , 热力 计算 和 数值 模 
拟 结果 误差 在 1% 以 内 ， 切 率 和 效率 达到 设计 要 求 ， 
符合 预期 。 


表 3 设计 值 与 模拟 结果 误差 表 


Table 3 The contrast of design value and 


CFD value 
变量 设计 值 模拟 值 
G/kg:s-! 12.4 12.55 
W/kW 344 343 
人 2 0.6 0.62 
Xa 0.63 0.6 


n/% 84 83 
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图 5 所 示 , 级 的 动静 叶片 均 为 等 叶 高 直 叶 片 , 因 
此 在 展 向 上 流动 特征 相同 。 采 用 在 展 向 位 置 流动 特 
征 相同 . 图 6~8 分 别 为 展 向 为 50% 叶 高 处 的 流 线 图 
和 误 黏 性 、 压 力 云图 . 


Veocity 
220.0 


165.0 


110.0 


图 6 叶 高 50% 处 流 线 分 布 图 


Fig. 6 The streamline distribution at 50% span 
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图 7 叶 高 50%% 涡 务 性 云图 
Fig. 7 The Eddy Viscosity distribution at 50% span 


Pressure 


图 8” 叶 高 50% 压 力 云图 
Fig. 8 The pressure distribution at 50% span 


图 6 为 叶 栅 50% 叶 高 处 的 流 线 图 , 由 图 可 知 , 流 
道 通畅 , 在 静 叶 尾 缘 有 流动 尾 迹 , 但 没有 流动 分 离 产 
生 . 因 透 平 设计 压 比 在 0.14, 整 级 灼 降 较 大 , 动 叶 为 


工程 热 物 理学 报 


ChinaXiv 合 作 期 


38 卷 


缩放 形式 ， 在 动 叶 内 为 超 音速 流动 . 图 7 为 涡 昔 性 
云图 , 在 静 叶 出 口 调 务 性 有 少许 增 大 . 图 8 为 压力 云 
图 , 在 整个 流 道内 顺 压 流动 。 

3 变 工 况 性 能 预测 

3.1 进 汽 压力 变化 对 性 能 的 影响 ( 背 压 不 变 ) 

透 平 热源 的 变化 会 引起 蒸发 压力 变化 ， 当 进 汽 
压力 增 大 时 , 膨胀 比 增 大 , 级 的 降 增 大 . 在 设计 转 
速 和 背 压 下 , 研究 进 汽 压力 变化 对 级 的 性 能 的 影响 ， 
进 汽 压力 0.33~0.88 MPa,， 间隔 选取 0.11 MPa。 效 
率 、 流 量 及 功率 随 进 气压 力 变化 规律 如 图 9、10 所 
示 ， 进 汽 压 力 增 大 理想 灼 降 增 大 ， 效率 随 进 汽 压 力 
增 大 先 增 大 后 减 小 , 进 汽 压力 为 0.66 MPa， 即 灼 降 
30 kJ/kg 时 效率 最 高 . 在 进 汽 压力 变化 时 ， 喷 嘴 达 
到 临界 工 况 ,流量 随 着 进 汽 压 力 增 大 线性 增 大 ， 输 
出 功率 随 着 进 汽 压力 压 增 大 而 增 大 ， 


03 04 05 06 07 08 09 
Po/MPa 


图 9 效率 随 进 汽 压力 的 变化 曲线 


Fig. 9 Efficiency of vs. inlet pressure 


3.2 进 汽 温度 变化 对 性 能 的 影响 ( 进 汽 压力 、 青 压 

均 不 变 ) 

热源 的 温度 变化 会 引起 进 汽 温 度 发 生变 化 ， 当 
进 汽 温度 发 生变 化 时 , 级 的 烩 降 、 效 率 、 轴 功 也 会 相 
应 发 生变 化 。 进 汽 压 力 为 设计 压力 ， 当 进 汽 温度 从 
373 K 增加 到 408 K 时 , 间隔 选取 5 K, 工 质 由 饱和 
进 汽 逐 渐 到 过 热 的 过 程 ， 研究 进 汽 温度 变化 对 透 平 
性 能 的 影响 . 结果 如 图 11、12 所 示 . 

随 着 进 汽 温度 的 增加 , 效率 逐渐 下 降 , 但 是 变化 
小 于 1%。 随 着 进 汽 温度 增加 , 级 理想 灼 降 增 大 , 在 
进 汽 压 力 和 背 压 不 变 的 情况 ， 比 容 增 大 ， 质量 流 量 
减 小 , 但 由 于 灼 降 增 大 , 效率 基本 不 变 , 输出 总 功率 
仍然 增 大 . 因此 可 认为 ,离心 透 平 与 轴 流 和 向 心 透 
平 热 力 特性 相同 ， 进 汽 温度 变化 对 运行 经 济 性 影响 
较 小 。 
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图 10 功率 和 流量 随 进 汽 压 力 变 化 曲线 


Fig. 10 Output power and mass flow rate of inlet pressure 
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图 11 效率 随 进 汽 温度 的 变化 曲线 
Fig. 11 Efficiency of vs. inlet temperature 
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图 12 功率 与 流量 随 进 汽 温度 的 变化 曲线 
Fig. 12 Output power and mass flow rate of vs. inlet 


temperature 


3.3 背 压 变化 对 性 能 的 影响 ( 进 汽 温度 、 压 力 不 变 ) 

透 平 出 口 背 压 为 冷凝 温度 对 应 的 饱和 压力 。 当 
环境 水 温 随 季节 发 生变 化 、 循 环 水 泵 的 变 工 况 运行 
等 均 会 引起 冷凝 温度 发 生 改 变 ， 进 而 使 透 平 出 口 背 
压 偏 离 设 计 值 . 原 设计 背 压 0.11 MPa 对 应 的 冷凝 温 
度 为 30"C. 当 冷 凝 温度 从 27°C 到 45°C 变化 时 , 背 
压 从 0.101235 MPa 升 高 到 0.1822 MPa, 背 压 变化 对 
透 平 性 能 的 影响 如 图 13、14 所 示 , 效率 随 着 背 压 升 
高 先 增 大 后 减 小 , 在 背 压 为 0.134 MPa( 冷 凝 温度 为 


35°C) 时 , 即 灼 降 为 30 kJ/kg 时 , 效率 最 高 . 由 于 在 
该 背 压 变化 范围 内 ,， 均 在 临界 工 况 下 运行 ， 所 以 流 
量 保 持 不 变 , 但 随 着 冷凝 温度 的 升 高 , 背 压 升 高 , 理 
想 炊 降 减 小 , 输出 总 功率 减 小 ， 
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图 13 效率 随 背 压 的 变化 曲线 


Fig. 13 Efficiency of vs. exhaust back pressure 
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图 14 功率 与 流量 随 背 压 的 变化 曲线 
Fig. 14 Output power and mass flow rate of vs. exhaust 
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图 15 效率 随 转速 的 变化 曲线 


Fig. 15 Efficiency of vs. rotation speed 

3.4 转速 的 变化 对 性 能 的 影响 (设计 参数 ) 
在 透 平 运行 时 ， 会 发 生 转 速 偏离 设计 转速 的 工 
况 , 因此 透 平 要 求 在 一 定 转速 波动 范围 内 , 维持 良好 
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的 性 能 . 在 设计 热力 参数 下 ,对 转速 在 6000~15000 
r/min 范围 内 变化 进行 了 数值 模拟 , 效率 随 着 转速 变 
化 先 增 大 后 减 小 ,在 设计 转速 变动 25% 的 变动 范围 
内 ， 效 率 均 在 80% 以 上 , 规律 如 图 15、16 所 示 . 在 
热力 参数 保持 不 变 , 转速 改变 , 质量 流量 保持 不 变 ， 
输出 总 功率 随 着 效率 先 增 大 后 减 小 . 
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图 16 功率 与 流量 随 转速 的 变化 曲线 


Fig. 16 Output power and mass fow rate of vs. rotation 


speed 


本 文 以 有 机 工 质 R123 为 流动 工 质 , 借鉴 轴 流 透 
平 气 动 设计 方法 , 设计 了 应 用 于 低温 热源 利用 的 离 
心 透 平 , 用 商业 通用 软件 CFX 对 所 设计 的 离心 透 平 
整 级 性 能 进行 数值 模拟 和 变 工 况 性 能 研究 . 

研究 表明 : 

1) 在 设计 工 况 下 , 流 道 通畅 , 顺 压 流动 , 无 流动 
分 离 , 效率 和 功率 达到 设计 要 求 . 

2) 在 变 工 况 条 件 下 , 当 进 汽 压力 增 大 , 灼 降 随 之 
增 大 时 , 效率 先 增 大 后 减 小 , 膨胀 比 在 5~6 之 间 , 也 
即 灼 降 在 30 kJ/kg 左右 , 效率 最 高 . 随 着 进 汽 压力 增 
大 , 流量 增 大 , 输出 功率 增 大 ; 冷凝 温度 在 27~45°C 
范围 变化 时 , 也 即 背 压 在 0.10~0.18 MPa 变化 时 , 级 
在 临界 工 况 下 工作 , 随 着 背 压 增 大 , 流 基 不 变 , 效率 
先 增 大 后 减 小 , 效率 仍 在 灼 降 为 30 kJ/kg 时 为 最 佳 ， 
输出 功率 随 着 背 压 的 增 大 而 减 小 。 

3) 进 汽 温度 改变 对 气动 性 能 的 影响 较 小 ,效率 
变化 范围 在 1% 之 内 , 功率 随 着 进 汽 温度 的 增 大 而 增 
加 ; 转速 改变 时 , 在 设计 点 效率 最 高 , 转速 改变 对 流 
量 没 有 影响 。 


参考 文献 


[1] 刘 广 彬 , 赵 远 扬 ， 李 连 生 , 等. 小 型 低温 余热 发 电 系 统 膨 胀 
机 输出 特性 试验 研究 J. 西安 交通 大 学 学 报 , 2009, 43(11): 
100-103 
LIU Guangbin, ZHAO Yuanyang, LI Liansheng, et al. Ex- 


学 报 


periment on Output Characteristics of Scroll Expander in 
Small Power Generation System With Low-temperature 
Waste Heat [J]. Journal of Xiran JiaoTong University, 
2009, 43(11): 100-103 

[2] Wang W, Wu Y T, Ma C F, et al. Preliminary Exper- 
imental Study of Single Screw Expander Prototype [J]. 
Applied Thermal Engineering, 2011, 31(17): 3684-3688 

[3] He W, Wu Y T, Peng Y H, et al. Influence of Intake 

Pressure on the Performance of Single Screw Expander 

Working with Compressed Air [J]. Applied Thermal En- 

gineering, 2013, 51(1/2): 662-669 

薄 泽 民 . 有 机 物 工 质 发 电 系统 向 心 透 平 性 能 研究 [D]. 上 海 ， 

上 海 交 通 大 学 , 2014 

BO Zemin. Performance Analysis of Radial Turbine 

for Organic Rankine Cycle Power System [D]. Shanghai: 


[4 


Shanghai Jiao Tong University, 2014 
李 艳 , 连 红 奎 , 顾 春 伟 ， 有 机 朗 肯 循环 系统 及 其 透 平 设 计 研 
究 [可 . 工程 热 物 理学 报 , 2010, 31(12): 2014-2018 
LI Yan, LIAN Hongkui, GU Chunwei. Design and Study 
of Organic Rankine Cycle (ORC)and Turbine for ORC 
[J]. Journal of Engineering Thermophysics, 2010, 31(12): 
2014-2018 
[6] 李 艳 , 顾 春 伟 ， 高 膨胀 比 有 机 工 质 向 心 透 平 气动 优化 研究 
[可 . 工程 热 物 理学 报 , 2013, 34(7): 1239-1242 
LI Yan, GU Chunwei. Aerodynamic Optimization Study 


[5 


for a Radial-Inflow Organic Turbine with High Expansion 
Ratio [J]. Journal of Engineering Thermophysics, 2013, 
34(7): 1239-1242 

Persico G, Pini M, Dossena V, et al. Aerodynamic Design 
and Analysis of Centrifugal Turbine Cascades [C]//ASME 
Turbo Expo 2013: ‘Turbine Technical Conference and 


[7 


Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 
2013: VO6CT40A019 

[8] 李 银 各 , 谭 锣 , 林 显 巧 , 等 . 离心 式 透 平 的 热力 设计 与 分 析 
器. 工程 热 物理 学 报 , 2015, 36(10): 2103-2109 
LI Yinge, TAN Xin, LIN Xiangiao, et al. Thermal De- 
sign and Analysis of the Centrifugal Turbine [J]. Journal 
of Engineering Thermophysics, 2015, 36(10): 2103-2109 

[9] 谭 锣 , 李 银 各 , 林 显 巧 , 等 . 离心 式 透 平 的 变 工 况 特 性 研究 
器. 工程 热 物理 学 报 , 2016, 37(6): 1201-1207 
TAN Xin, LI Yinge, LIN Xiangiao, et al. Research on Off- 
Design Characteristic of Centrifugal Turbine [J]. Journal 
of Engineering Thermophysics, 2016, 37(6): 1201-1207. 

[10] 黄 典 贵 , 谭 锣 , 李 银 各 .， 径 向 离心 透 平 ， 中 国 ，CN104863 
643A [P]. 2015-08-26 
HUANG Diangui, TAN Xin, LI Yinge, The Centrifugal 
Turbine. China, CN104863643A [P]. 2015-08-26 

[11] 舒 土 杜 叶轮 机 械 原理 [M]. 北京 : 清华 大 学 出 版 社 ，1991: 
172-175 
SHU ShiZhen. Turbomachinery Principle [M]. Beijing: 
‘Tsinghua University Press, 1991: 172-175 

[12] 岳 松 , 张 奥 , 张 燕 平 , 等 . 中 高 温 太 阳 能 有 机 朗 肯 循环 系统 向 
心 透 平 气动 设计 研究 [可 . 机 械 工 程 学 报 , 2015, 51(4): 155- 
160 
YUE Song, ZHANG Ao, ZHANG Yanping, et al. Aero- 
dynamic Design Study of Radial Inflow Turbine Used 
in Middle-high Temperature Solar Organic Rankine Cy- 
cle System [J]. Journal of Mechanical Engineering 2015, 
51(4): 155-160 


